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  Foreword









Bienvenue dans le monde des lieux les plus hantés du monde !







Chère lectrice, cher lecteur,




Bienvenue dans la série GKP Most Haunted Places de Grant Kelly Publications, où le surnaturel prend vie ! Nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous pour cette exploration sinistre des lieux les plus effrayants et les plus mystérieux du monde. Des forêts hantées aux châteaux maudits, en passant par les esprits agités et les phénomènes inexpliqués, chaque histoire de cette série vous emmènera aux confins de l’inconnu.




Chez GKP, notre passion est d’offrir des histoires qui captivent, font frissonner et vous transportent au cœur du paranormal. Chaque livre est conçu avec soin, mêlant histoire, folklore et suspense, pour une expérience de lecture inoubliable. Nous espérons que vous apprécierez découvrir les secrets de ces lieux hantés que nous avons pris plaisir à assembler pour vous.
















Si vous appréciez ce livre, nous aimerions que vous nous fassiez part de votre avis. Vos commentaires nous inspirent et permettent à notre série d’atteindre plus de lecteurs.




Merci d’avoir participé à ce voyage palpitant avec nous !




Bonne lecture (et bonne chasse aux fantômes),




L’équipe GKP
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  Une assemblée silencieuse

  
  




Nichée dans le paisible village de Luková, en République tchèque, l’église Saint-Georges est un rappel obsédant de la foi, de la peur et du passage du temps. Construite en 1352, cette structure gothique vieille de plusieurs siècles était autrefois le cœur spirituel de la communauté. Mais aujourd’hui, c’est un lieu mystérieux, dont les bancs ne sont pas occupés par des paroissiens mais par des figures fantomatiques qui en ont fait l’une des destinations les plus troublantes d’Europe. 




La réputation envoûtante de l’église a commencé en 1968 lorsque, au cours d’un service funéraire, une partie du toit s’est effondrée, manquant de peu les personnes en deuil qui se trouvaient à l’intérieur. Croyant que cet événement était de mauvais augure, les villageois ont abandonné l’église, la laissant se décomposer sous le poids de la superstition et de la négligence. 




Pendant des décennies, l’église est restée vide, ses murs s’écroulant et ses vitraux se brisant. Mais en 2012, l’artiste Jakub Hadrava a redonné vie - et peur - à l’église Saint-Georges. Dans le cadre d’une installation artistique, il a rempli l’église de personnages en plâtre grandeur nature, drapés dans des draps blancs, dont les formes sont étrangement réalistes. L’installation, censée évoquer les esprits des anciens fidèles de l’église, a au contraire alimenté la réputation de celle-ci comme l’un des lieux les plus hantés au monde. 




Les visiteurs de l’église St. George’s décrivent souvent un sentiment de malaise écrasant lorsqu’ils entrent dans l’église. Les personnages, placés comme s’ils étaient en prière, semblent se déplacer subtilement dans la faible lumière, leur présence creuse remplissant l’air de tension. Certains affirment entendre de faibles chuchotements ou le bruissement de tissus, comme si les figures elles-mêmes étaient vivantes. D’autres font état d’un froid palpable, comme si des yeux invisibles épiaient leurs moindres mouvements. 




Ce chapitre débute notre voyage dans l’histoire hantée de l’église St. George, un lieu où l’art, la légende et le surnaturel s’entremêlent. Au fur et à mesure que nous nous enfoncerons dans son histoire, nous découvrirons les mystères et les esprits qui font de cette église un lieu à la fois fascinant et effrayant.
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  L’effondrement

  
  




Les événements de 1968 sont au cœur de l’héritage obsédant de l’église Saint-Georges. En ce jour fatidique, un service funèbre était en cours pour un villageois âgé. Les fidèles, vêtus de noir et assis en rangs solennels, écoutent attentivement le prêtre réciter des prières pour le défunt. À l’extérieur, le ciel s’assombrit et un faible grondement de tonnerre signale l’approche d’un orage. 




Alors que l’office allait crescendo, un craquement retentit dans l’église, suivi du bruit écœurant de pierres s’écrasant sur le sol. Une partie du toit s’est effondrée, projetant des débris dans la nef. Par miracle, personne n’a été blessé, mais l’incident a laissé une marque indélébile sur les villageois. 




Les superstitions sont très répandues à Luková et l’effondrement de l’église est perçu comme un avertissement divin. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles l’église était maudite, sa sainteté souillée par un péché oublié depuis longtemps. Certains murmuraient que le défunt, dont les funérailles ont été interrompues, avait vécu une vie de méchanceté secrète et que l’effondrement était le jugement de Dieu. D’autres pensaient que les esprits du passé de l’église, irrités par la négligence, s’étaient vengés. 




Quelle qu’en soit la cause, les villageois décidèrent que l’église St. George n’était plus un lieu de sécurité ou de réconfort. Les services ont été déplacés dans une chapelle voisine et la paroisse, autrefois florissante, est tombée en désuétude. Au fil du temps, la nature a repris ses droits sur le bâtiment, dont les murs sont recouverts de mousse et les sols jonchés de débris. 




Cet effondrement, bien que tragique, a marqué le début de la transformation de l’église en un lieu de mystère et de peur. Pendant des décennies, elle est restée abandonnée, silhouette fantomatique à l’horizon de Luková. Pourtant, malgré sa désolation, l’église refusait d’être oubliée. Ses murs semblent chuchoter les vies qu’elle a touchées, les prières qu’elle a entendues et les secrets qu’elle renferme. 
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  Le retour des esprits

  
  




Pendant des années après l’effondrement du toit, l’église Saint-Georges est restée vide, son silence n’étant rompu que par le craquement occasionnel du bois ou le chant lointain des oiseaux. Pourtant, les habitants qui s’aventuraient à proximité parlaient souvent d’une étrange énergie qui semblait rayonner de l’édifice. Même de loin, l’église semblait vivante, comme si elle observait et attendait. 


Au début des années 2000, des rapports faisant état d’activités étranges ont commencé à circuler. Des villageois qui passaient devant l’église la nuit affirmaient avoir vu de faibles lumières vaciller à travers les fenêtres brisées, leur lueur étant trop constante pour être un clair de lune et trop irrégulière pour être artificielle. D’autres décrivaient avoir entendu de faibles sons d’orgue flottant dans le vent, bien que l’église ne dispose d’aucun instrument en état de marche. 


L’un des témoignages les plus effrayants est celui d’un groupe d’adolescents qui sont entrés dans l’église sur un coup de tête. Armés de lampes de poche et de rires nerveux, ils ont déambulé dans la nef, s’émerveillant de l’atmosphère sinistre qui y régnait. Mais leur bravade s’est vite évanouie lorsque l’un d’entre eux a juré avoir vu une ombre se déplacer sur l’autel. Quelques instants plus tard, leurs lampes de poche commencent à vaciller et à s’éteindre, les plongeant dans l’obscurité la plus totale. Le groupe s’est enfui, leurs cris résonnant dans la nuit. 


Au fur et à mesure que ces histoires se répandent, la réputation de l’église en tant que site hanté grandit. Des enquêteurs du paranormal ont commencé à s’y intéresser, apportant avec eux des caméras, des enregistreurs audio et des détecteurs de champs électromagnétiques. Une équipe a enregistré un PVE de ce qui ressemblait à la voix d’une femme priant doucement en tchèque, suivi d’un léger bruissement, comme si quelqu’un - ou quelque chose - se déplaçait dans les bancs. 


Le retour des esprits semble coïncider avec un regain d’intérêt pour l’histoire de l’église. Certains théoriciens pensent que cette attention a réveillé les énergies dormantes et les esprits de ceux qui avaient autrefois prié dans ses murs. D’autres suggèrent que les esprits n’étaient jamais vraiment partis ; leur présence est simplement passée inaperçue jusqu’à ce que la curiosité attire de nouveaux regards sur leur domaine. 


Quelle qu’en soit la cause, l’activité de l’église Saint-Georges a marqué un tournant. Ce n’est plus seulement une relique en ruine, c’est devenu un lieu de fascination et de peur, un aimant pour ceux qui sont attirés par le surnaturel. Et pour ceux qui osaient y entrer, elle offrait une expérience qu’ils n
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